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The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


03/26/2011 


Kate Hinman 

Assistant District Attorney, Suffolk County 
Dear ADA Hinman, 

Enclosed is the information you requested in regards to Commonwealth vs. 

Included are copies of the following: 

1. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

2. Curriculum Vitae for Annie Dookhan and Della Saunders. 

3. Control Cards with analytical results for sample 

4. Analysis sheets with the custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/MS Spectral analytical data for sample # | 

I, Annie Dookhan, was the custodial chemists and performed the testing and net weight for this 
sample. Della Saunders was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 



Drug Analysis Lab 
Jamaica Plain, MA. 02130 
(617) 983-6631 
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DEPARTMENT 


BOOK# 


/ J ^ 


DRUG RECEIPT PAGE # y r 7_ 

DESTRUCTION #____ 

District/Unit ____ 

Name & Rank of Arresting Officer 7^ _ ID# ^ S3S<ij 



LAB USE ONLY 

DESCRIPTION OF ITEMS SUBMITTED GROSS GROSS ANALYSIS 

QUANTITY WEIGHT i NUMBER 



To be completed by ECU personnel only 
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Curriculum Vitae 


Annie Khan (Dookhan) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Chemistry. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistry. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist I. II. Massachusetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

♦Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

♦Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

♦Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmful and narcotic 
drug laws. 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of drug analysis. 

♦Maintenance and repairs of all analytical instruments. 

♦Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
♦ Responsible for the Quality Control/Quality Assurance program for the drug lab. 

♦Notary Public. 

♦Qualified as an expert witness in Massachusetts Courts and U.S. District Court 
2001-2003 

OC Analyst I. II. UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

♦Completed proficiency training conducted by a member of the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

♦Method Development for creating new techniques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

♦Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

♦Trained and supervised new chemists and interns for the department. 

♦Routine QC testing of products for the FDA, 

♦Trained in the use of complex analytical instrumentation, and balances for the purpose of QC 
analysis for product and validation projects. 

♦Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instrumentation. 

♦Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA. 

♦Compendial testing and interpretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training: 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous trainings) 

GLP/GMP course with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS courses with Agilent Technologies and Restek. 

HPLC course with Waters Cooperation. 

FTIR course with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association: < 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 
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Curriculum Vitae 


Della Saunders 
Education: ' 

. Boston University Boston, MA, Bachelors of Arts in Chemistry 1982 

Experience: • • 

1985-present: Currently Chemist IH Massachusetts Departments Public Health Drug 
Analysis Laboratory at State Laboratory Institute Boston, MA. Responsible for analyzing 
unknown substances submitted by Massachusetts law enforcement agencies; operating, 
mainta ining , and interpreting data from analytical equipment (analytical balance, 
microscope, gas chromatogram, ultraviolet spectrometer, infrared spectrometer, gas 
chromatogram/mass spectrometer); training junior level chemists; providing expert 
testimony to local, state, and federal courts in the Commonwealth of Massachusetts. 

1984-1985: Laboratory Technician in the Media Laboratory at State Laboratory Institute 
Boston, MA. Responsible for making chemical reagents-and media plates; operating and 
maintaining laboratory equipment (autoclave, pH meter, ultra-violet hood), and collecting 
safety data for laboratory protocols. . 

Training: . 

1985: Six week training with Senior Staff at Massachusetts Department of Public Health 
(MDPH) Drug Analysis Laboratory Boston, MA. Appointed Assistant Analyst MDPH 

1987: One week training course in drug analysis given by the Federal Drug Enforcement 
Agency (DBA) McLean, VA. 

1992: Training in Gas Chromatograph/Mass Spectroscopy (GC/MS) Hewlett Packard 
(Agilent) 

1995: Training in Fourier Transform Infra-Red Spectroscopy ETA (Analect) 

2001: Expert Witness Workshop National Laboratory Training'network Quality 
Assurance/Quality Control Training (MDPH) 

2002; Techniques of Supervision Training (MDPH) 

I 

1999; Notary Public Commonwealth of Massachusetts 
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City: Boston D.C.U. Police Dept. 
Officer: P.O. CRAIG SMALLS 









Prelim: Coc(fe> Findings:^^^^ 


No. Date Analyzed: j^y j y 2(j)g 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. CRAIG SMALLS 
Def: 

Amount: SubstSUB 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 10/08/2010 No. Analyzed: 

Gross Wt.: ' 21 .65 Net Weight: f") - 

# Tests: 

Prelim: GOC ^ Findings: CQ2//7^ 


No. Date Analyzed: HOY 1 7 2010 

City: Boston D.C.U. Police Dept. 

Officer: P.O. CRAIG SMALLS 
Def: 

Amount: Subst: SUB 

No. Cont: 1 Cont: pb 

Date Rec'd: 10/08/2010 No. Analyzed: 

Gross Wt.: 17.48 Net Weight: \3-8' 8 ‘ 

# Tests: 

Prelim: CocexvNi Findings:^ ^^ /^? 


Folk OIG PRR_052068 



G POO 











DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U 



No. of samples tested; 


AGENCY 


ANALYST 
Evidence Wi 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt { LO): fa \U3> 

VjD v \'.'t € "V e.^ ross ( x) : t » "*) OSf 

^ Mcx?^ Pkg. Wt:__ 

Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

^ Thiocyanate ( -y) 

^ Marquis *" 

7 . Froehde's 
^ Mecke's 


Mlcrocrvstalllne Tests 
Gold 

Chloride 4- _ 

TLTA ( "fr _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 

RESULTS <uocaxA.a, 
DATE U- Q<Vip 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS_ COC(x\\Q 

MS 

OPERATOR \X^ _ 

DATE U-n-^Q 


Revised 7/2005 





Sample #: 


# samples tested; 2- 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

1 

O.’fcb'SM 

O'OSM^S 


26 



2 

0-^35 

O. 

n .*■> 8-ob 

27 



3 




28 



4 




29 



5 




30 



6 




31 



7 




32 



8 




33 



9 




34 



10 




35 



11 




36 



12 




37 



13 




38 



14 




39 



15 




40 



16 




41 



17 




42 



18 




43 



19 

1 



44 



20 




45 



21 




46 



22 




47 



23 




48 



24 




49 



25 




50 

i 



Calculations: 

(2 ^ _ (. 5Z *\S jz c O. C l'" ? <C \ 

&SV 0<i"V vO-'r ^ ' ( 


■"vn°n o 





DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


& 


SAMPLE # _ AGENCY 

No. of samples tested:_ 


ANALYST frSp 
Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt ( <\ ): fa. 

^ Gross Wt { s }:__ 

v*\ ^ Pkg. Wt: _ 

Net Wt:_ 

3 ^vjs. <* j \ t^> • ^ - 3 . S ^ 

L pv><i sr^cAV 


^cncOA - 


C*QC>%^ o ^ ™ 

UjV O-F -a 


3. Srsn 


PRELIMINARY TESTS 

Soot Tests 

Mlcrocrvstalllne Tests 

Cobalt 

'S Thiocyanatejj; 

-) v_.. 

Gold 

Chloride 

5 Marquis_ 


3 TLTA ( ^ )-V 

S' Froehde’s_ 


OTHER TESTS 

^ Mecke's 




PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS CqcCuao. 
DATE \\-0°v-lO 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS COC CiAjia. 

MS 

OPERATOR ^C1 _ 

DATE \t-n-\Q 


Revised 7/2005 
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Sample#: 

# samples tested: 3 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

# 

Gross 

Weight 

Packet Weight • 

Net 

Weight 

1 

\ * \\ 

O 

v. ono 

26 




2 


o 'O^ 23 

i-o^qs 

j 27 




3 

- ■ 

\* xnak 

o ■ I 0^3 


28 

““ —. 

' 


4 




29 




5 


X =» 

3 ■ Z t M°\ 

30 




6 




31 




7 


.""" 


32 




8 




33 




9 


- ■'■■■ . . - . 


34 




10 

O . “S^S\ 

oor>a3 


35 




11 

O-'OCjoV 

Q.O~\oV 

O* 

36 




12 




37 




13 




38 




14 


_Xa- 

\-\Sa3> 

39 




15 


A 3 

to.s ^b\ 

40 




16 


C*M» - 

3-0 

41 




17 




42 




18 




43 




: 19 

1 



44 




20 




45 




21 




46 




22 




47 



I 

23 




48 




24 




49 




25 




50 




Calculations: ^ ^ 

- b-UlS 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE U 



No. of samples tested: 


AGENCY ANALYST CV^ 

Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


v-C>^v\e. ^ v> £^V<a 


Gross Wt ( 3 ): ^OQ\M 

Gross Wt ( ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

^ Thiocyanate ( -) -V 
3 Marquis ^ 

^ Froehde’s 
r^ Mecke's_ 


Microcrvstalllne Tests 
Gold 

3 Chloride V _ 

^ TLTA ( -) -V- _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS doccixno 
DATE U-OVlQ 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS C<9ccixAi? 

MS 

OPERATOR _ 

DATE \ - \ Q 


Revised 7/2005 
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Sample #: 

# samples tested: 


# 

Gross 

Weight 

Packet Weight 

Net 

Weight 

U 

Gross 

Weight 

Packet Weight • 

Net 

Weight 

1 


o -^ 

fc>. 

26 




2 




27 




3 


O.ZoiA5 

1 ' \ Dti i 

28 




4 




29 




5 




" 

30 




6 




31 




7 




32 




8 




33 




9 




34 




10 




35 




11 




■ 

36 




12 . 




37 




13 




38 




14 




39 




15 




40 




16 




41 




17 




42 




18 




43 




19 




44 




20 




45 




21 

i 



46 




22 

i 



47 




23 




48 




24 




49 



L _ __ 

25 


i 


50 



1 _ 

Calculations: <o<l-v 

v-ov= 
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DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE # 



AGENCY 


ANALYST 




No. of samples tested: 


Evidence WL 


PHYSICAL DESCRIPTION: 


Y6- C\mjts\cA^S'-vS. CVcrj c ^ 
VS 


Gross Wt (xm): 1H- ’S' 3 tab 

GrossWt (S ): 3 .^^11- 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt; 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 


MicrocrvstalUne Tests 


Cobalt 

S Thiocyanate ( —) 


Gold 

^ Chloride -V 


5" Marquis 


'S TLTA ( -) -Y- 


^ Froehde's 

JS Mecke's 


OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS Cqclc^aA r> 

DATE 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS 

MS 

OPERATOR _ 

DATE V \ — y o 


Revised 7/2005 
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Sample #: 







DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE AGENCY ANALYST f**9 

No. of samples tested:_ Evidence Wt _ 









DRUG POWDER ANALYSIS FORM 


SAMPLE it 



No. of samples tested; 


AGENCY BoW ANALYST 

Evidence Wt 


PHYSICAL DESCRIPTION: 






Gross Wt ( }: \<-\.^ <a >\3 

Gross Wt { ):_ 

Pkg. Wt:_ 

Net Wt: 

\3- % ~)\0 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (—) Ar 
Marquis — 

Froehde's — 

Mecke’s 


Microcrvstaillne Tests 
Gold 

Chloride .y._ 

TLTA ( 4 _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS Coccujg?. 
DATE V \-OS- lo> 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 
RESULTS COclCia 
MS 

OPERATOR 

DATE UmVvO 


Revised 7/2005 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754114.D 

Operator 

ASD/DCS 

Date Acquired 

11 Nov 2010 12:35 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

1 

Vial Number 

AcquisitionMeth 

DRUGS V * 

Integrator 

RTE 


'Abundance 110:754114.D 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


754114.D Fri Mar 25 12:16:02 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754115.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 12:47 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 15 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 

; 1200000' 

I 1000000! 

! 800000 ; 

| eooooo 

1 400000 ;' 

! 

i 200000 

i : 

| ; 

1 o • 

[Time-> 2.00 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.718 

1340402 

100.00 

100.00 



754115.D Fri Mar 25 12:16:06 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754115.D 

Operator : 

ASD/DCS 

Date Acquired : 

11 Nov 2010 12:47 

Sample Name : 

COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 

15 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4 .‘6 


r:754115;0 (-) 


80 i 

I 

j 

80: 


182 


40 i 


201 


42 


51 


67 i 


94 


105 

! 


j[ j 122 

i;. s |J ; 138 152 166 

198 

207 222 

272 

244 259 281 

303 

0 90 tdo 110 120 130 140 150 160 170 18< 

) 190 260 i\b 220 2& 

) 240 250 260 2 t 0 2 O 0261 

3 300 j 


Abundance 




."#2"9:""C0CA1RE 


80 

60 

40: 

20 f 42 


51 


94 


105 


68 


122 


182 


0 i. r i!, ; ^,,i ;h . ,;j t , , t j^.. 135 .. 166 _ s .I. i .214222 244 i 259.,.. !s 

jn/z«> 40 50 60' 70 80’ 90 100_110 120 1 i(Tl40 150 1^0 170 1&0 190 20o' 210 220 230 240 250 260 270 280 2$0 300 


198 


272 


303 

j. 


754115.D 


Fri Mar 25 12:16:07 2011 


Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll 10\754116.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 13:00 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


754116.D 


Fri Mar 25 12:16:09 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754132.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 16:21 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance TFC; 754T327D 



Tiine~> ° 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.505.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 ’ 9-50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


754132.D Fri Mar 25 12:16:24 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll___10\754133.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 16:34 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 
! 2500000; 


TTCtT5413'3TtJ 

4172 


2000000 : 


; 1500000: 

1000000 : 

j I 

500000I 

i o 1 —[—— 

[Time—> 2.00 


Ret, Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.897 

1340339 

25.36 

33.98 

4.723 

3944399 

74.64 

100.00 



754133.D Fri Mar 25 12:16:26 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754133.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 16:34 


ASD 

33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST 9 8.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.90 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo [ 2 ,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole , 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


80 


601 


40 


20 -! 


73 


51 


: 42 

O' - J'-l -. j iL-i.i f 1 0 j M 


63 


Average of 3.870To 415451™;: 754133.0 (-) 
148 


204 


101 


89 


. ij.J- 82 

; p.ij iguii. 


121 


! 


. 

120 


176 


183 


245 


hVz-‘> 40 50 ..6b 7b 80 ' 90 100 1i0 120 130* l40 150 l60 170 1^0 190 200 2io' 220 230 240 

Abundance 

: j 

148 

80' 


#84039: SmidazoPTI^'bTazole, 2,3,5,64etrabydro : 0-phenyl-. 

204 


60 


40. 


20 


51 63 


73 


: i ai 


89 


101 


127 


117: 


; 108 


135 


176 

157 167 I 185 


m/z--> U 40 50 60 70 80 ' ’ 90 l6o 110 lio 130 140 150 160 1>0^lbo ibo 200' 210 220 230 240 


754133.D Fri Mar 25 12:16:27 2011 Page 2 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll__10\754133.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 16:34 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 16:46 


ASD 

34 

DRUGS 

RTE 


11 10\754134 . D 


Abundance 

' 2000000 - 

i 

: 1500000: 

j 1000000! 

! 500000; 


3.90 

I 


TrCT754T3 _ 4.D" 

4172 


;Tfrne~> ° 2,00 2,50 3.00 3.50^ 4.00 4,50 ' ' 5,0 0^5.50 6.00 6.50 7.5o 


7.50 


sho 8.50 ado 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.897 

■Bi 

19.74 

24.60 

4.718 

^HHI 

80.26 

100.00 


754134 * D 


Fri Mar 25 12:16:30 2011 


Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754134.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 16:46 


ASD 

34 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,l~b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


Average of378T0 to 47034 min,: 7541347t>(-) 
148 


801 

60 i 
4o: 

I 20; 

ot- 

m/z-> 

Abundance 

80 

60 S 

40; 


51 


42j 

40 50 60 


73 


63 


! :; 81 
i i i , : 

70 80 


101 


89 


: j] 


204 

i 


121 


409 


130 


140 j;i 157 168 


176 


189 


245 


281 


90 100 110 1^0 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


7TT2342!4:Tmidazol27T-l^^ 

148 

204 


73 


101 


20^ 


45 


q 37; ■ : !' i . J.-p, ;.Ji | ; , ' w , h ' ~ _ _ __ _ ..-... 

jm/z—> 40 50 60 70 86 90 100 110 120 130 140 1 SO 160 170 180 ibo 260 210 2^0 230 240 250 2^0 2?0 2&0 


56 


65 


89 


iai 


117 


127 


j 135 


157 


176 


189 


754134 . D 


Fri Mar 25 12:16:31 2011 


Page 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754134.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 16:46 


ASD 

34 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.72 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80! 




A verageoT4'.W1 to 4#55'754134:0 W 


182 


60 i 


40! 


20 i 


0- 


42 


51 


67 


94 


105 


122 


131140 ^ 166 


198 


272 

207 222 242 260 : 281 


303 




40 50 60 70 80 90 100 liO lit) 130 140 150 l60J?0 180 190 260 210 220 230 240 250 260 270 2^0 2&) 300 

Abundance . ’COCAINE 

82 


80 j 
60 ! 


94 


182 


; HU 


105 


; 20 

! = : 

42 

j j 

i 1 ; 


j 0- 

51 68 j 

!! j ! 122 

| rvi ,!,114,,[. 135 152 166 

ion 303 

198 272 

IS. | 214222 244 253 j t 


754134.D Fri Mar 25 12:16:31 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052089 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754135.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 16:59 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Time--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7^50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


754135.D 


Fri Mar 25 12:16:34 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052090 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754136.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:11 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC: 751135X> 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


754136.D 


Fri Mar 25 12:16:38 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052091 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754137.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:24 

COCAINE STD 

37 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

1200000 ; 

; 1000000 ; 

800000^ 
eooooo; 

400000; 

200000 | 

Timc-> ° 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 ' 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 ' 7.00 T50 ~ 8.00 8.50' 9. 1 ) 6 ' ' 9.50 


4|72 


TIC: 7541377D— 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.718 

1405239 

100.00 

100.00 


754137.D 


Fri Mar 25 12:16:41 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052092 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754137.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 17:24 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 37 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMet h: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll 11 10\75413 8.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:36 

BLANK 
ASD 
1 

DRUGS 

RTE 



Time-> 2 00 2.50 3.00' 3.50 4,f)0 4.50 5 00 5.50^ 6 00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


754138.D Fri Mar 25 12:16:45 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052094 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754139.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:49 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


\ 2500000i 

I 2000000- 


TfCr754i"39"D" 

4j73 


I 

| 

i 


1 1500000. 

| i 

; ioooooo; 

| 500000 \ 235 

i j 2,131 

0 ' - ; -'Ar : ! i T ' 1 “ t i i j s i j.7- : 

!rime-> 2.00 2.50 3.00 3.50 


3.90 ;| 

j ii 

l fi 

' 4 00 4.5cT ' 5.ko 6.oo' ' eio'' 7.00 ’ 7.ko 


a.bo 


8.50 1 9.00 9.80 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 
2.345 
3.897 
4.728 


201028 3.96 4.99 

285892 5.64 7.10 

556790 10.98 13.82 

4028666 79.42 100.00 


754139.D 


Fri Mar 25 12:16:49 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052095 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754139.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:49 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Acenaphthylene 


000000-00-0 97 
000000-00-0 23 
000208-96-8 9 


Abundance 


80! 


60! 


40; 

| 42 
20 ; ! 


Average oTCI 0716 2.186 min.: 75413911 (-) 
152 


82 


181 


122 


57 


68 


94 


106 


138 


166 


! Hi > 

f ! I: ! 


207 


281 


tb • . 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


Abundance 


80 i 


60: 


"#3574ifCocaineWartlffcr^FIOT.1*753 

152 


40: 


20 : 


82 


122 


181 

j 


j 94 106 

i! 138 

i j , 

;; 166 


. |:1 ... ...1 . 1 .. 

Pi | i ! j i yrsvvJJ 


m/z~> 46 5060 70 80 90 100 110 120 130 140 150 1&) 170 180 1&) 200 210 220 230 240 250 260 270 280 ' 

754139.D Fri Mar 25 12:16:49 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 052096 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4~2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754139 «D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:49 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.35 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 

Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 

007143-09-1 96 
000050-36-2 38 
000000-00-0 38 

Abundance 


Average oT273'2'4 \o 2.388 m In . : 754139.D (-) 

1 

i 

80: 


| 

| 96 


1 60: 


i i 

js \ 


40| 

42 

i! ! 

;! 

i 

i 

| 

20 | 

55 

| : j 



H 


68 

■ 1 • 

; h 

112 




188 

i 


i 61 ._ ! : 74 . !{[[ 

, 102 


122 

128 134 

140 -155 

i 148 ; '.T 

182 

60 ’ 70 80 

90 100 ' 

110 ' 

120 

130 

140 160' 

. 

170 

180 


199 


82 


W67rCbcame-M (metliylecgoninel.‘F852 


96 


' mlz -> 40 5 

Abundance 

80 i 

| 60! 

i 40! 

' 20 ; 

i I 

m/z-> ° 4b 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160^ 170 180 190 200 

754139.D Fri Mar 25 12:16:49 2011 Page 3 


207 


199 


112 


140 155 


168 


182 


Folk OIG PRR 052097 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754139.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 17:49 


ASD 

39 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 


Imidazo [2, 

1-bJ thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo [2, 

1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Imidazo [2, 

1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Abundance 


Average 6f~3,870 io 47534 min.T754T39“D (-) 

148 


80; 


60; 


40 i 


201 


51 


73 


42; 

i oUrU 

m/z~> 40 


63 


81 


101 


89 


121 


109 


130 


204 


140, 


157 


176 


189 


II 

ii 

ill! 


245 


| .i 1 ■ :li_j_|_L|j: I; i ^ J ^ L ih, v i 1^,™. U IS . ^ fc'hfl*-. •. Vi ' = . , -4-,.' ^.•]?/,.,. , , 

50 60 70 80 90 100 110 lio 130 140 150 160 170 1 66 190 200 210 220 230 240 2*50 2^0 


281 
270 280 


Abundance 


80, 


60: 


1F84U397 Im idazo[2,1 -bptazole, 2,3,5,6 : tefra]iydro*6'phenyl- 

204 

148 


40 


73 


101 


20: 


j 


j 

j 127 

; j:- 

f 1 

I 

51 

63 | | 

89 

j! 117: I 

• i j 

>, 176 !l| 

! oLt-t 

;_: j j..... 

. 

, [ 1 1 

| j 109 ; j ,, 135 : 

J!;, 157 .167..;.185.,;|j! _ 

m/z-> 40 

50 

60 7080 

90 

100 110 120 130 140 

150160 170 180 190 200 210 


754139.D Fri Mar 25 12:16:50 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 052098 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll__ll_10\754139.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 17:49 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.73 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk OIG PRR 052099 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754140.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:02 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

3000000; 

; 2500000; 

i 2000000; 
i ; 

| 1500000; 

I 1000000^ 

! 500000; 2.35 

: 2.13! 

| Oh-.:-. L., r' : " 

Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 



3.90 


4.00 ' 4.50 5.00 


TrCV 75414 ' 0 :D' 


i 


5.50 6.00 ' 6.50 7.00' 7.feo 8.0cT^B.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 
2.345 
3.897 
4.728 


290843 

421329 

1161856 

4440140 


4.61 6.55 

6.67 9.49 

18.40 26.17 

70.32 100.00 


754140 .D 


Fri Mar 25 12:16:54 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052100 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754140.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:02 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 



C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

1 

2.13 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 




Cocaine-M/artifact -H20 

000000-00-0 96 



Metipranolol-M/artifact AC 

000000-00-0 32 



Acenaphthylene 

000208-96-8 9 


Abundance 


"Average'bf 2.102'toT Wmin.: 75414'0'JTR 
152 


80: 


60: 


I 


40: 

: 42 
201 i 


O' 


57 


82 


122 


94 


68 

ill 


106 




jm/z~> 40 50 60 70 80 90 100110 
Abundance 


138 


166 


181 


: idM-r-v 


207 


#35747^bcairre-K 
162 


__ _ _^___341 

270 2bd 290 3d03i 0 320 330 340 


P753 


80; 


60- 


40 


20 


82 


122 


94 


106 


181 


166 

i 

M |i[ | ij ji 


138 


mfz-> 40 50 60 70 80 90 100110120130140150160170180190200210220230240250260270280 290300310 320 330 340 


754140 .D 


Fri Mar 25 12:16:54 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052101 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754140.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:02 


ASD 
40 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


Qual 


2.35 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M {methylecgonine) 
Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) 


007143-09-1 96 
000050-36-2 38 
000000-00-0 38 


A&undance 


AverageTof 2TJ1¥1^2’388nm:754140,’Df)'' 


! 0 Jill “.Z; ; 61 .. i: ;■ 7 Lllii _ 91 J! ! 1 . . 1^,27132^ Jf 147 HJ . , j.. ._ j 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 160 190 200 


Abundance' 


#467:"Cocame-M (melbylecgoniney - .P852 


I ! iii. hi, ; 140 i55 j if i 

: m/z-> ° 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 ’ 170 1&i 190 200 


754140 .D 


Fri Mar 25 12:16:55 2011 


Page 3 


Folk_OIG PRR 052102 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integx'ator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754140.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:02 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [2, 1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


80; 


60; 


73 


Average of 3.870 to 4.024 mm J754 5 RDXT(-] 
148 


204 



i 101 


; 40 

i 

i 


! 1 


1 


121 i i 

20 j 

51 89 

' J 

| ! ! j 

i j ! : 

i 

1 63 ; ■ 

A'y 1 \ 

. j) 

. i li 176 : : 


m \lz-> 

Abundance 

| i 

80 i 


-81 


100 , 


129 


137 




157 168 ! 188 


7-r44^- 


245 


J _ 5-!| ij * VV , i ; I . : i iiljL J -| | 6 • j ' ’ VV _ | , j j j _ ‘•1« _ 281 | 

40 50 60 70 60 "90 100 liO l20 130 Tio 150 160 1^0 ISO 190 200 210 2^0 230 240 250 260 270 280 


#84039: lmidazo[2,1 -b]ffla zolebydro-6-phenyI- 

294 

148 


60! 


40; 


73 


101 


20 ; 


127 


jm/z-> 



51 

63 

89 

\ 

!.: 117 : 1 

! I 

i 1 



j i 

-r\-hr 

109 - . Ms 

40 

50 

6070 80 

90 

10 0 110 i£m 

D -D 



Fri 

Mar 25 


176 

157 167 j 185 




260 270 280 


Page 


Folk OIG PRR 052103 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:02 


ASD 

40 

DRUGS 

RTE 


11 10\754140.D 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

4.73 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


8 ? 


Average of 4769TTo 47561 min.: 754WIT (-} 
182 


: 80 


60 

1 

| 

I 40 

1 

] 

; 20 

| 42 

0 


;m/z-> 

40 

Abundance 


; 80 

j 


60 


40; 

i 


20 

42 


94 


105 


51 


67 




122 

| 135 152 166 


303 


198 272 

| 209 223 243 258 ; 282 


50 60 1 70 80 90 100 110 1 go 155^140 150 l60 170 1^0 190 200' 210 220 2^0_240 250 26Q2.7Q2&Q 290 300 

..... ISSTOTCAINE 

6? 


182 


W; 


94 

! 105 


51 


'z--> 40 


68 


122 


C, M . 13 


135 152 160 


198 


214222 244 259 


272 


303 


754140 .D 


50 60 70 80 90 ^00 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 2^0 230' 240J250 260 270 280 2&> 300 
Fri Mar 25 12:16:56 2011 Page 5 


Folk_OIG_PRR_052104 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754141.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : l^No^2(^) 18:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 193527 3.91 5.37 
2.345 262344 5.30 7.28 
3.897 891805 18.01 24.74 
4.723 3604428 72.79 100.00 


754141.D Fri Mar 25 12:16:59 2011 


Page 


Folk OIG PRR_052105 


0-1 















Area Percent / Library Search Report 


information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754141.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:14 

ASD 

41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C: \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Acenaphthylene 


000000-00-0 97 
000000-00-0 23 
000208-96-8 9 


Abundance 


Average ot 2.102 to 2.181 mm.7754T41 .'D'(-) 

152 


r>1 68 i 106 ! | . !! 

: 0 L , ii'.u ■ . 75 i,iilL_' , JL 112 133 .J.. iJ.il, ...„._j. ,u .. 

m!z-> 40 50 60 70 80 90100 110 120 130 140 150 160 itO 180 190 200 

Abundance . ^#3574: Cdcarne-M7ar(ifacr-H20 P753 

i 152 






°r 122 

! 94 106 i 1 

138 j| 

1 i i! 





..; | .i|_. |. ..jjj.,. 

1 i i 1 

40 

5<r 

60 

70 

SO 90 100 110 120 130 

140 ibo 


754141.D 


Fri Mar 25 12:16:59 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 052106 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754141.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : _U^Nov^^}^0 18:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABAS E\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 2.35 C:\DATABASE\PMW__T0X2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 007143-09-1 96 
Cocaine-M (methylecgonine) AC 000000-00-0 45 
Cocaine 000050-36-2 38 


Abundance Average of‘2.3T9 to 2.388 rriin.: 754141 ‘D" (-) 



Abundance 


80 i 

i 


60 


401 


20 ^ 


0 ••••• v .. , , , T _ 

m/z-> 40 50 60 70 


754141.D Fri Mar 25 12:17:00 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 052107 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754141.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : ^^No^^2(^0 18:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 



Folk OIG PRR 052108 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754141.D 

ASD/DCS 

^^O^2(n0 18:14 

41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLT.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.72 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 j 


3? 


Average 6T4MUo 4.882 mine 754141 D"(-J 

182 


80 


40 ^ 


20 j 42 
\ \ 51 


68 


94 

j 105 




122 

| ; 

L, .114 J, 


135 152 166 


198 


272 

209 222 242 259 282 


303 


mfe~> 40 50 60 70 80 90 100 110"lip 130 140 150 160 170 160 ibo 200 210 220 2^0 240 260 2& 270 260 290 3b0 


Abundance 


80- 


80; 


82 


#29: COCmE 


182 


401 


201 42 


51 


68 | 1 ! 


94 

I 


105 


122 


, u : . 


135 


152 166 


198 


214222 244 259 


272 


303 


!m/z~> 40 50’ 60 7b 80 90 l'6o 'lib lib 13CM40 150 160 170 180 190 200 210 220 2$0 240 250 260 270 280 200 300 


754141 ,D 


Fri Mar 25 12:17:02 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 052109 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754142.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:27 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


2.35 
2.13 S 


4|72 


TTC7754142TD' 


Abundance 

; 2500000: 

j 2000000 : 

1500000: 

ioooooo; 

500000: 

hme-> ° 2.00 £56 3.00 ’ 3.56 4.00 4.50' 5.00 5.56 6.00 ' 6.50 7.00 ' 7.50 ' 8.66 8.50 9.00 ' ’ 9.50 


3.90 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 
2.345 
3.897 
4.723 


299512 

414697 

1215530 

4030408 


5.03 7.43 

6.96 10.29 

20.39 30.16 

67.62 100.00 


754142.D 


Fri Mar 25 12:17:05 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052110 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754142.D 

ASD/DCS 

XI Nov 2010 18:27 

ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
MDA-M (desmethylenyl-methyl■ 
Metipranolol-M/artifact AC 


000000 - 00-0 
ME @ 000000-00-0 
000000 - 00-0 


Abundance 


" Average of 2.102 to"2.181 min.: 754142XT( : y 
152 


138 166 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 160110120130140150160170180190200210220230240 250 260270280 290300 310320330 340 


Abundance 


#3574ftocaTrie- 

152 


" 40 50 60 70 80 90 100110120130140 1501601 id 1801902002'i02202302402502602702'80290300310320330340 


754142 .D 


Fri Mar 25 12:17:06 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 052111 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754142.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:27 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.35 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Cocaine 


007143-09-1 97 
000000-00-0 45 
000050-36-2 38 


Abundance 


"Avemge of 273"2T!^2T3-88W:r75TO'2:DTT" 


I 42 

20j I 55 


; 68 

|i f$ 112 

122 

140 

‘ 1 ijiiL :‘:i, 

S :j■) , , ; , 

.430 

1 

-1 i !->■-. 

ri 1 'i • r rrrr r- 1 - t tt 

0 50 60 70 

80 90 100 110 

120 ibb 

140 


188 199 

182 i 


Abundance 


#467 :Coca \ rfe -MTmelhy 1 e eg on j n e) P852 


168 

140 155 | 182 


m/z~> ° 40 50 60 70 80_ 90 100 lib 120 1 bo 140 150 160 1 f6 180 190 200 210 220 200 240 250 260 270 280 

754142.D Fri Mar 25 12:17:06 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 052112 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll__10\7 54142 .D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:27 


ASD 

42 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.90 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,l-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Abundance 

Average of 3.870To 4.066 min.; 754142.D (-) 

1^8 


i 

1 

j 

1 80 

\ 



204 

j 

\ 60' 

73 


1 



L li»135 


176 

157 168 ; 180 


m fz--> 
Abundance 


40 50 60 70 80 90 100 


i 100 iio 120 lio i4o 150 160 170 180 1 bo 200 210 220 230 240 

#840397 lmicl3z61^1^fRi3zore77,T,5^fetfaRyOfoi6-pfienyt 7 

204 

148 : 




1 

51 63 : 

| 

89 


117 

j 


176 

! i 

H: 

1 

n\ 



7|81. 

i,| jjJ 

108 


j, 135 

: 157 

167 j 185 

iiii; 

j 

m/z-> 

40 

50 ' 60 70 

80 

90 100 

no 

120 

130 140 

150 160 

170 180 190 

200 2l0 

220 230 240 ; 

754142 

,D 


Fr 

i Mar 

25 

12 : 

17:08 

2011 


Page 

4 


Folk OIG PRR 052113 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754142.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : ^^Noa^^)H) 18 : 2 7 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 42 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




754142.D Fri Mar 25 12:17:08 2011 Page 5 


Folk OIG PRR 052114 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754143.D 

Operator 

ASD/DCS 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 

^tov2010 18:39 

ASD 

Vial Number 

43 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 

Abundance 

. . .TrCTTMmD".". 

3000000| 

4 (73 | 

2500000 

•I 1 

\ : 

{ ■ 

2000000; 

I 

; 1500000: 

! 1 

3.90 

1 000000 1 

i ; ; 1 

l : i | 

i i 

! 500000: 2.35 


i j 2.131 

0. _ i .• _ 

j ;! ; 

Time~> 2.00_ 2.50 3.00 

' 3.50 4.00 4.50 ’ 5.66 5.50 6.00 ’ 6.50 ‘ 7.66 ' 7.50 8.66 8.50 ’ 9.66 ' 9.50 ! 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.128 

309361 

4.90 

7.36 

2.345 

392229 

6.22 

9.33 

3.897 

1405852 

22.28 

33.45 

4.728 

4203344 

66.61 

100.00 


754143.D 


Fri Mar 25 12:17:11 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052115 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754143.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:39 


ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 


2.13 


C:\DATABASE\PMWJTOX2.L 
Cocaine-M/artifact -H20 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME 
Metipranolol-M/artifact AC 


000000 - 00-0 
@ 000000 - 00-0 
000000 - 00-0 


97 

38 

23 


Abundance 


80| 


Average of "2710716 5.186Tffin.: 754T43U(-} 

152 


60: 


40: 


20 : 


m/z-> 


42 


82 



57 



94 

i 

51 ,! 65 

hi;! 


ji! .100 

40 

50 60 70 

8 ° 

. 

9b 160 


Abundance 


122 


106 


iio 


138 
132, i 


181 


166 


191 


207 


130 140 150 160 170 l 6 o 190 200 


#3574: Cocaine-M/ariifacf-H2U 


VT5J 

152 


SO! 


60 


40 


20 


82 


122 


94 


106 


138 


44- 


181 


166 


Wz~> 40 50 60 70 80 90 1 DO lio 120 130 140 150 l 60 170 180 190 200 


754143.D Fri Mar 25 12:17:11 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 052116 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11__11__10\754143 -D 
ASD/DCS 

11 NOV 2 010 18:39 

ASD 

43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries r C 


\DATABASE\SLI.L 
\DATABASE\PMWJTOX2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 9 
Minimum Quality: 9 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


2.35 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine-M (methylecgonine) AC 
Cocaine 


007143-09-1 93 
000000-00-0 45 
000050-36-2 38 


Abundance 


Average of 2;324 Id 2:3887nln754143;D XT 


.1 47„,H 

i ! 

68 |l 

J. 89 , LI 

112 

, 106 j j 122 

J28 134 

140 

i | ■ i 

... 155 

148 ] 

168 

.-- - --1-*—1— i-. 

182 

i j n i i ' i 

199 

207 

40 50 

60 

70 80 

90 

loo lio lio 

130 ' ! 

140 

150 160 

170 

180 ' 190 

200 


Abundance 


#467: Cocalne-M {methylecgonine) P'852 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 


754143 ,D 


Fri Mar 25 12:17:12 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 052117 


O O 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754143.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:39 


ASD 

43 

DRUGS 

R*PE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST9 8.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qua! 

3 ■ 3,90 

C:\DATABASE\NIST98.L 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

Abundance 

.Average (-). 

148 




80 


60 


40! 


20 ] 

I 42 

0'. i 


73 


204 


101 




121 




51 

63 

I 89 

: J;8i ; j ,j 

i 

ij| ; ! 

Si?, 1 .. 1 ® 9 .: I 

i 

j 176 

[j 1^7 168 1 186 jj 

245 281 


Abundance 


80 i 


“SOT039: lmtdazo[27rBjthlazole l ’2;3,5 # 6-tetfahydro-6-phenyf- 
148 


204 


60: 


40 


20 


73 


101 


127 


;m/z~> 


51 


89 

1 


' fj 

63 l j 

117 


j: 176 II] 

j -j, : 

. : i iS . 

i. t.j I, , 

,ijj 109 : 

j 135 

1 "157 167. 185 |[i. 

50 

60 7b 80 

90 

100 110 120 

Ibo 140 

150 160 if 6 180 190 200 210 220 2$0 2<i0 250 260 ZfO 280 


754143 .D 


Fri Mar 25 12:17:12 2011 


Page 


Folk OIG PRR 052118 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754143.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : ^^No^2^^D 18:39 

Sample Name : mHBBHI 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754144.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 18:52 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

3000; 

2500' 

i ) 

2000 ! 


1500- 

iooo: 




L 0 1 , j-T-. 

Time~> 2.00 2.50 


TIC:7Mf4'4.Tr 



3.b0 3.50 4.00 4i0 ' 5.00 5.50 6.00 ' 6.50 7.0O 7.50 8.00 8,h0 ’ 9.t0' Q.feO 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


** *NO INTEGRATED PEAKS* * * 


754144.D 


Fri Mar 25 12:17:16 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_052120 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754145.D 

Opei'ator : ASD/DCS 

Date Acquired : UNo^OlO 19:05 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 45 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 

. 


1^754145.0 . | 

i i 

4 

72 



2000000! 

: 1 





: 1500000! 





ioooooo! 

j : 





1 5000001 

3.90 | 



j 

i 2.35 

): j 




j j 2.13) 

q5 ‘.a 

‘ | 

ij ! 



| 

fTime-> 2.00 2.bo 

3.00 3,50 4.60 4.50 

5-00 

5.50.' abo 

6.50 ' 7.00 7.50 8.00 ' 8.50 9.00 ’ 9.50 

Ret. Time 

Area 


Area % 

Ratio % 

2.128 

215579 

5.52 

7.71 

2.345 

274660 

7.03 

9.83 

3.897 

621352 

15.90 

22.23 

4.723 

2795416 

71.55 

100.00 


754145.D Fri Mar 25 12:17:19 2011 Page 1 


Folk OIG PRR_052121 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754145.D 

ASD/DCS .” 

11 Nov 2010 19:05 

45 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 000000-00-0 96 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME @ 000000-00-0 37 
Metipranolol-M/artifact AC 000000-00-0 23 


Abundance... Average of 2. f02fo'2'.T8T mm7541457ET(-) 

j 1§2 

i ; 

i so j 

j J j 

601 ! 


40*; 


42 


20 ; 


57 


82 


68 


122 


94 


106 


138 


;m /Z”> 


181 


166 


Q'K-Ai; t — :-rr7:Vr; ! ti-H .- ^rp-Trji r 

40 50 60 70 80 90 100110 120 130 140 150 160 170 ISO 


207 


281 

TTTrpTTI ; r 


341 i 
) 330 340 j 


Abundance 


80 < 


60- 


#3574: -Cocaine-M/arnScT-R20" 
1$2 


P75’3 


40 


20 ; 


0 ^ TTTi 


82 

I 94 




122 


106 


138 

j 

-h-iq i 


,'i 

i ;i 


181 


166 

i' 


bl/z-> 40 50 60 70 80 90 100110 120130140150160170180 


i T-r-rpn : rriTVi 


300 3 i0 320 330 340 I 


f 


754145.D Fri Mar 25 12:17:20 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052122 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754145.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:05 


ASD 

45 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.35 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M (methylecgonine) 
Cocaine 

Cocaine-M (methylecgonine) AC 


007143-09-1 

000050-36-2 

000000 - 00-0 


96 

38 

25 


Abundance' 


80 i 


82 


AverageoT2.3T9"to 2.388‘mln.:75414'5.DT) 


96 


60 [ 


40; 


! 42 


20 


0 


55 


66 


ijjj j 


112 


,, 1rt , i 122 140 155 

.1 .fJi.iiLll? 4 :!:'-!. i-k i-ii i, 


168 182 199 


207 


281 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 1l0 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2)0 220 230 240 250 260 270 280 i 


Abundance 


80 i 


62 


#467:€oca fne-M TmetWylecgonlne)" PBS? 


60 ( 


40 i 


20 ; 


rn/z~> 40 50 60 70 80 90 100 1l0 120 130 140 150 160 1 to 180 190 200 2i0 2^0 230 240 250 260 270 280 


96 


199 


112 


140 155 


168 


,1P 


182 


754145.D 


Fri Mar 25 12:17:20 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 052123 































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Opei'ator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:05 


ASD 

45 

DRUGS 

RTE 


11 10\754145 . D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

3 3.90 

C:\DATABASE\NIST98 . L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


80 i 


60 


401 


20 : 


73 


Average dfX870‘To 4.WrnfnT754'^51J'(-) 
148 


204 

i 


101 


121 


51 


! 42; : ! 


63 


89 


0l 


.i- S81 


Jill: 111.1 


Q,] 3 . 1 140 i 1 : 157 168 1 ; 6 187 




245 


281 


. 40 50 60 70 80 90 100 110 lip 130 J40' 150 160 1^0 180* 190 200 _210 220 230 240 250 260 270 280 

Abundance 


#8403911 midazo[2“ 1 -bjlh iazdie, 2,3,5,6-teira hydro 4>phenyl 

204 


80: 


60; 


40: 


201 


148 

j 


73 


101 


127 


51 63 


89 




j.! 117j j 

,rM09 !4 g,_.: L ..135 


j! 176 

i;i I 57 167 185 


ill 


.m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 1 1 0 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 j 


754145.D Pri Mar 25 12:17:21 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 052124 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll__ll_10\754145.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 19:05 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 45 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average of 41691 To 4.876 min: 754145.D~(-) 


20 i 42 


t i|J|i;i;!j ( . .iJiljjf; ,.J 


138 152 166 


209 222 243 259 ! 281 


40 5b 60 7'0 80 90 100 110 120 1 Ao* 140 150 ibo 170 180 ibO 2(1)0 210 220 2^0 240 250 2^0 270 280 2^0 3b0 


Abundance 


: s 68 ; i i 1S o 272 

0 : .1 . hj ij L j, i _J35.^ 166 ft .;. 214222.244 259 i, 

m/z-> 40 50 60 70 80 9o' 100 1l0 120 l30 140 150 160 170' 180 1& 260 210 2^0 230 240 250 260 270 280 290 300 


754145.D 


Fri Mar 25 12:17:21 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 052125 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754146.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 19:17 

Sample Name : mH 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 46 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.128 

346739 

7.18 

11.05 

2.345 

389929 

8.07 

12.42 

2.403 

103534 

2.14 

3.30 

3.897 

851802 

17.63 

27.13 

4.723 

3139230 

64.98 

100.00 


754146.D Fri Mar 25 12:17:24 2011 Page 1 

Folk OIG PRR_052126 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 

10\754146.D 

Operator 

ASD/DCS 


Date Acquired 

11 Nov 2010 19:17 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

46 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries 

3: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Acenaphthylene 


000000-00-0 97 
000000-00-0 23 
000208-96-8 9 


Abundance 


Average of 27T07”fo 27T8T minx 
1^2 


j 40! 


20 

42 

i 


82 


122 




57 


94 

{ 

138 

\ j 

i 

/; 68 


; 106 

i 

0 - 

i 

fl,!. 

1 i 1 ! i 111 

jiilij.-, , 

p . i |: 

.ill' 

i| j 


40 

6b ’ 1 

r i i , 

80 

100 

120 

140 


191 207 


325 355 


Abundance 


1^35741 Cdcairie-M/ar^facT-R20”... V75T 

152 


m/z--> 40 80 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 


3ti0 320 340 


754146 .D 


Fri Mar 25 12:17:25 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 052127 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754146.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:17 


ASD 

46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C : \ DATABASE'S PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2.35 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 


Abundance 


80 : 


Cocaine-M 

(methylecgonine) 

007143-09-1 

96 

Cocaine-M 

(methylecgonine) AC 

000000-00-0 

45 

Cocaine 


000050-36-2 

38 

82 

Average of 2.324 to 2.387 mlrf.: 754148I51T 




96 


60 


40' 


20 


42 


55 


68 


0\.H 

m lz-> 40 

Abundance 


80^ 


... r ipO.;...- 

50 60 70 


112 


|! 4 04, 


122 


140 


168 


.130 


155 


182 


199 


208 


281 


! h : ,, i'l i !—j—r—r-fi j •! , . T .. , . 1 ; _... • . : . ,Trm, . T 

80 90 100 lip 120 130 140 150 160 170J80 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 
#467T'Cocaine-M fmelhylecgonfne)' 


“F852 


82 


601 


40; 


20 - 


96 


199 


112 


168 


140 155 


182 


0 \ 


m fz~> 40 50 60 70 80 90 l66 110 120 130 140 150 160 170_ l6o l90 266 2I0 220 230 2«io 260 260 270 280 ! 
754146.D Fri Mar 25 12:17:25 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052128 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
Ac quisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll 11 10\754146.D 
ASD/DCS 

11 N ov 2010 19:17 

ASD 

46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


2.40 C:\DATABASE\NIST98.L 
Methylecgonine 
Pseudoecgonine methyl ester 
Allopseudomethylecgonine 


007143-09-1 93 

099189-88-5 93 

1000120-22-1 91 


Abundance 


’Awrageof'Z!387'lo'2;4B7'mlh'.:'754T4BIJl[-) 


0 * 


327 341 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 1 66 11 0 1 201 30 140150 1601 70 180 ! 90 200 2 1 0 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 


Abundance 


#32602: Melbylecgbnine 


mo 168 199 

12 124 140 155 i ™ 


Wz-> 40 50 60 70 80 90 100110120130l4o 1501601701801902002102202302402502602TO2802§0300310320330340 


754146.D 


'’ri Mar 25 12:17:27 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 052129 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754146.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:17 


ASD 

46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [2 ,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


Average of 3,870'lo 4.TJ50 min.:754146D (-) 
1j& 


80 i 


601 


40: 


20 : 


73 


| 


i 51 

63 

41 ,j j _ j ( 

O' , i i j' j iL.: j i.j i-l l.— J -j J - j ll-i 


101 


I 89 


121 


!ii Ohio 131 


204 


]i 176 

„ -ill 161 l 189 


245 


282 


341 


!m/z-> 40 50 60 70 8’0 9'0 1001 \ 0120130140 150 160 t)o 180 1902tit) 210 220 2^0 2402502^0270 2'fi)290300 310 3^0 330 340 


Abundance 


80 


60; 


¥ 84039 ': I m!dazo[2,1-b]thiazofe, 2,3,5 04e4 r ab yd ro-6-pfienyl - 

204 

148 


40 


20 


73 

i 


101 


51 63 i ! 


89 


127 ! 

• I i 

117 : 176 

J: 137 j 158 | 189 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100110120130 140 150 160170 1801^0 2*66 2102202^02402602602^0280290300310320330340 


754146 . D 


Fri Mar 25 12:17:27 2011 


Page 


Folk OIG PRR 052130 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754146.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:17 


ASD 
46 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4.691 to 4,876 min.:T5"414670 (-) 


80 


182 


60 


40 j 


20 42 


55 


94 

j! | 105 


67 


122 


198 


303 


272 


152 i pc 

0 . . , ,i ni | j ( .| ,,I , 135 j. 1 °° ^ 1 .214 ^230^242 _ 25 9 J 282 

m/z~> 40 59 60 70 8<D 90 1001 ]o 120 130140150160 1?0180 190200210220230240250260270280290300310320330340 


341 


Abundance 


8 ? 


#29: COCAINE 


80 ] 


60: 


40! 


20 


0 


42 


94 


105 


55 68 




182 


122 

. i 135 


152 106 


j 


i 198 


214 


244 259 


272 


303 


Vn/z-> 40 50 60 70 8b 9b l6o110120130 l 40 150 160170 180 l90 200 210220 230 240 2502^0 270 280290 300 310320 330 340 I 


754146 .D 


Fri Mar 25 12:17:28 2011 


Page 6 


Folk OIG PRR 052131 





















Area Percent / Library Search Report 



Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754147.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 19:30 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 


TICT754147TJ 


i 2000000 

I 1500000 
I 1000000 

f 

500000 

0 

|Tinne~> 


1 


4j72 



2.35 
i 2.131 

3.90 

j 




j i 2.40 

{ 





2.00 2.fe6 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 ’ ' 5.50 ^8.00 6.&> 7.00 " 7.50 8.00 8.50 9.00 T&0 


i 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.128 

322290 

7.97 

12.44 

2.345 

373600 

9.24 

14.43 

2.403 

114426 

2.83 

4.42 

3.897 

642603 

15.90 

24.81 

4.717 

2589744 

64.06 

100.00 


754147.D Fri Mar 25 12:17:31 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 052132 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754147.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:30 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMWJT0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.13 C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 

Cocaine-M/artifact -H20 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) 
Metipranolol-M/artifact AC 


000000-00-0 96 

ME @ 000000-00-0 38 

000000-00-0 32 


Abundance 


Ave7ageoT2V1071b"ZWmin.: TMWHJ {-) 
1$2 


80: 


60: 


40\ 


42 


20 ; 


82 


122 


57 


68 


94 


106 


0l : 




138 




181 


166 


m/z-> 40 50 60 70 8b 90 100 110120130140150160 

Abundance 


! rnn/i 


207 


#3574; CbG^he-M/arlTfacl-H20 
152 


281 


341 i 

300 3^0320 330 340 j 


P75'3~ 


801 


60; 


40 i 


181 


20 ! 


o; 


82 


122 


94 106 


138 


166 


m/z~> 40 50 60 70 80 90' 1001 ib 120130140150160170180190260210220230 240 2502602702802903003^0320330340 ! 


754147.D 


Fri Mar 25 12:17:32 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052133 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754147.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:30 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.35 C:\DATABASE\PMW T0X2.L 



Cocaine-M 

(methylecgonine) 

007143-09-1 

96 


Cocaine-M 

(methylecgonine) AC 

000000-00-0 

45 


Cocaine 


000050-36-2 

38 

[Abundance 

.-..-. 

Average ofZ3241o^'87Wn;:754WI)“ (-) 

- • —..-.— 

. 

8? 





801 | 

! i 96 


60 


40 


42 


20 i 


55 


68 


112 


4 ,,., 


122 


140 


132 


155 168 182 


199 




281 I 


m/ 2 --> 40 50 60 70 80 90 l66 110 120 130 140 150 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


Abundance 


82 




80 


60i 

! 

! 

40 i 
20 : 


96 




112 


199 


140 155 


168 


182 


Wz~> *40 50 60 70 1 80 90 100 110 120 lib 140 150 160 170 180 190 20o' 2i0 2$6 230 240 250 260 270 280 j 


754147.D Fri Mar 25 12:17:32 2011 Page 3 


Folk OIG PRR_052134 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754147.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:30 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.40 C:\DATABASE\NIST98.L 

Pseudoecgonine methyl ester 

Methylecgonine 

Allopseudomethylecgonine 


099189-88-5 93 

007143-09-1 91 

1000120-22-1 90 


Abundance 


80- 


82 


60 


40: 


20 ; 


0- 


Average of"2.3871oZ4T2 min.: 754T47TD (-} 


96 


42 


I 


55 


68 

61 .Jo;, 74 


112 


i! t jji : , io§ 


140 152 

^ 128134 , - 


168 


199 


182 


208 


m/z~> 40 50 60 70 80 9b l60 110_iJO 130 140 150 160 170 180 IjjjO 200 210 

Abundance - 


82 


#32601: Pseudbecgonihe meTiiyTester 


80| 


60; 


40 i 


20i 


96 


42 


m/z-> 


1 

55 

| 68 

l ! i 

... 


! i 

In II 

112 

122 

140 

155 168 

150 ' ' ISO lio 

182 

199 

I i 

40 

50 60 70 

80 

90 

100 110 

120 130 

140 

180 190' 

200 210 : 


754147.D Fri Mar 25 12:17:33 2011 Page 4 


Folk OIG PRR 052135 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll 11 10\754147,D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:30 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

47 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries : C : \DATABASE'S,SLI . L 

C : \ DAT ABAS E \ PMW___T0X2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

4 3.90 

C:\DATABASE\NIST 9 8.L 





Imidazo[2,1-b] thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b] thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 

’Abundance 

Average of 3 ^701o 4.T350 min .: 754147 . D {-) 

148 




80 


60! 


40 i 


204 


73 

i 


101 


201 


51 


41 j 


63 


89 


121 


•: iiiUA 31 


hi/z--> 


176 

162 j 189 ^ 


245 281 


341 I 


40 50 60 70 80 90 100lit)1201^0140 150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340 ) 


Abundance 


i 


W; 


80 i 


60: 


40 : 


20: 


01 


45 


73 


¥T23~42~4: JmicJ3zo{2, 1 -bjthiazole, 2 ! 3 t 5 I 6-leTfabydro-6*phenyI- 
148 

204 


101 


56 


89 

h 


127 


117 


176 




i;i . . .,,. pi* .[Lib-.,,.ijjj.58 ,., 

40 50 60 70 80 90 1 66 1101201& 140150160170 1801 


189 


**210 220 230 240 250 261)270 280 290 300 310 320 330 340 


754147.D 


Fri Mar 25 12:17:35 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 052136 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754147.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 19:30 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW^TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


5 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk OIG PRR 052137 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754148.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:42 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance ........TfC: 754T?8,D 



jrime~> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00' 5.ii0 6 00 6.50' 7.00 7.50 8.00 8.fco 9.5o 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


754148.D 


Fri Mar 25 12:17:44 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052138 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754149.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 19:55 


ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2000000 


j 1500000, 


4172 


TrCT754140.D 


1000000 


' 500000^ 


3.90 


0 ^- 


ffime-> 2.00 2.60 3.56 3.50 400 4.50 5.00 5.50 64)6 ’ ' 6 . fe 6 ' ' 7.00 7.50 8.66 ’ 8.56 9.00 9.50*" 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.897 

516710 

17.00 

20.48 

4.718 

2523352 

83.00 

100.00 


754149.D 


Fri Mar 25 12:17:48 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052139 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754149.D 

ASD/DCS 

11 N ov 2010 19:55 

ASD 

49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1~b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Averageof37870tG4J05tffnIn.: 7541497D7-) 
148 


0 : , ; Vv j. 'i'l ' -i-j 1 ;-: •■rj : h': 1 i'r-r++|b' I : ! UU.lir~r- T -r ■'’> 4 1 i-r L i-T : --t Vj -T TV =■ 1 : i i."| I-l-rn“■ : ' ! £ J*i ‘i~TT l ~ r ~ r " : <«'p • . • STymT] : - : : • i ’ 

Wz-> 40 50 60 70 80 90 100 1101 20 1 30 140150 1 60 1 70 l80 19 0 20 0 210 220 230 240 250 260270280 
Abundance #84039: lniidazo[2,T-b](hi3zble, 2,3,5,64elfal!yc T r6-B-p!:e!iyl- 

294 

146 ! 


j 20! 



127 

j \\ 


• 

% pfj 

1 ol-. 

51 63 

| ! 

j : 89 

Ul®! J:l., : .i; 

117| i 

nil 109 . i „ 135 

1 ! ’ i — i —|— rr •• s-j-r-rS-tT t . • 

176 III 

$■' 157 167 j. 1S5. 

7TT* "“ ‘ • i i 

| 


754149.D 


Fri Mar 25 12:17:48 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 052140 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 

10\754149 .D 

Operator 

ASD/DCS 


Date Acquired 

11 Nov 2010 19:55 


Sample Name 

HHHHIHi 


Submitted by 

ASD 


Vial Number 

49 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 4.72 C 

:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 


'Abundance 


801 


82 


A veragelof 4. 69TTbTJ841Tmi n . :~754149 1 EJ (-T‘ 


182 


eo; 


40! 


94 


105 


20 


42 


51 


68 


jm/z~> ° 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 3(1)0 
Abundance. “.. ....120: CI5CAINE". 


122 

135i 44 1&2 166 


198 


, 208 222230 242 259 

1 : ~f~h- ■i-i-rii-WVriTTrmYn 


303 


272 


282 


82 


80. 


601 


40 


182 


94 


105 


20 ! 42 


51 


68 


nVz~> 40 50 60 % 80 90 100 110 120 130 140 150 160 1?0 180 100 20^210 220 230 240 250 260 2^0 280 290 3b0 I 


122 

114.1 135 152 166 


198 


272 

214222 244 259 j 


303 


754149.D 


Fri Mar 25 12:17:49 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 052141 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754150.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:08 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abunc^ 


■ 2500j 

2000 ; 
i 1500 

I iooo: 

500 , ; 

!•>*,:'% lYAV 

O'... J r. : 

fTime--> 2.00 2.50 


3.00 



3.50 4.00 4.50 ' 5.00 ' 5.50 6.00 ’ 6.50^ 7.00 7.50 8.00 



8.50 ’ 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


754150.D 


Fri Mar 25 12:17:51 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052142 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754151.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:20 



Abundance 

: 2000000I 

I 1500000; 

j 1 

1000000 


4(72 

! 

I 

t 

i 

) 

| 


TIC: 754151 .D 


500000 


2.35 

2.131 


0 : . 


3.89 


trims—>_ 2.00 2.50 ' 3.00 ' 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.56 8.50 ' 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 
2.345 
3.892 
4.723 


183377 4.73 6.55 

293099 7.56 10.47 

599410 15.46 21.40 

2800334 72.24 100.00 


754151.D 


Fri Mar 25 12:17:56 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052143 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754151.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:20 


ASD 

51 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) 
Metipranolol-M/artifact AC 


000000-00-0 97 

ME @ 000000-00-0 38 

000000-00-0 23 


Abundance 


80* 


80 i 


Average oTTTTOZToT:iWrrmT.: T5~4i‘5'1 ,D (-) 

152 


401 


20 ! 


42 


0 J 


82 


57 


.4111,_^^4iJ„.4%,. 


65 


94 


106 


122 


138 

I 


168 


181 


207 


jm/z-> 40 50 6to 70 80 90 100 110 ' 120 180 ' 140 150 ‘ iS ' ’ iftT 180 100 200 

Abundance “ #357 r 477Joca i n e-M/a rtifact -R JO 


80- 


P753 

152 


60: 


40: 


20 : 


0 '- 


82 


122 


94 


106 


138 


■■ ,..,4-1 


166 


181 


m/z--> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 1&) 190 200 


7B4151.D 


Fri Mar 25 12:17:56 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 052144 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754151.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:20 


ASD 

51 

DRUGS 

RTE 


601 


40 


42 


20 > 


0i 


55 


68 


112 


m/z-> 

Abundance 

! 

i 80' 

I I 

j 60- 

j 40l 


f 122 140 155 168 182 

... T j.!i; = 47 ,.iJjjjj i ...:J j..;tlj 4 iHjJjjif,]1 03 .. ,, 128 134^ 148 ..j 

40 50 60 70 80 90 ’ 100 ’ 110 120 130 ’ 140 ISO l46 ’ 170 l60 l90 


199 


207 


200 


82 


W67: Cocalne-M (melhyTecgonine).P852 


96 


20 - 


0i--f 


199 


112 


.Hi ; .LliL 


168 

140 155 182 


m/z-> 40 50 _60 70_ 80 90 100 liO 120 130140 150 160 170 180 190 200 

754151,D Fri Mar 25 12:17:57 2011 Page 3 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 

90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

2 

2.35 C:\DATABASE\PMW TOX2.L 




Cocaine-M (methylecgonine) 

007143-09-1 

96 


Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000-00-0 

40 


Cocaine 

000050-36-2 

38 

Abundance 

— Average or2.3191o^388 rnlr>.:754'150T{-) 


i 

| 1 

82 



! 80 

i 

| 

i ■ 

1 96 


j 


Folk OIG PRR_052145 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754151.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:20 


ASD 

51 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.89 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole , 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


Average of 3.870 fo 4.019 min.“f75'4T5'1.D’{-) 
148 


80; 


60^ 


40 i 


20 


42 


51 


73 


63 


89 

82 Li 


101 




121 


I I 

(j !28 135 


:!j 157 169 


176 


'm/z~> 40 50 00 70 80 90 1 66 liO 120 130 140 ibo ibo ifo ibo’Tso 200 210 220 230 240 

Abundance’. 


189 


204 


245 j 


80: 
60! 


.“WBW^T Imfdazo^,'f-6] Oflazole; 2 I 3,5,6-te«rahy^ro-6-pbenyl~ 


204 


148 


40' 


73 


101 


20 i 


51 


63 


89 


o' .. I. iJ0 .jj i iss . ..iijii..... 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 l60 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 


127 


117| 

M 108 7 j; j, .135 

.: i l‘. ■ >.' ! 'r : ■■■ . ■ 


176 

157 167 j 185 


754151.D 


Fri Mar 25 12:17:57 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 052146 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754151.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:20 


ASD 

51 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 

! i 


*2 


Average oF41691 to 43J78 mm,:T54T51.D (-") 


80! 


182 


60! 


40 


94 


105 


20 : 42 


51 


68 


o,. U m .yj;il 


122 


138 166 


198 

| 214 223 242 259 


272 


281 


303 

i 


rn/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 lllO 140 150 160 170 l80 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 2^0 300 


Abundance 


82 


#29: COCAINE 


80! 


60; 


401 


20 42 
! ! 51 


68 


0: -4:, -MijiJ., ! iS ; 


94 


105 


182 


122 


114, 


135 152 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


mlz-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150'160 170 180 190 200 210 3o 230 240 250 2^0 270 280 290 300 


754151.D Fri Mar 25 12:17:58 2011 


Page 5 


Folk OIG PRR 052147 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754152.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 20:33 

BLANK 

2 

DRUGS 

RTE 



jlime-> ° 2.00 2.50 3.0o ' 3.86 4.00 4.^0 5.00 5.50 6.bo 6.50 7.i)0 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


754152,D 


Fri Mar 25 12:18:02 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052148 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754153.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 20:45 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance TTC: 754153.0 


Abundance TTC: 754153.0 



,Time--> ° 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


* * *N0 INTEGRATED PEAKS*** 


754153.D 


Fri Mar 25 12:18:06 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_052149 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll 11 10\754154.D 

Operator 

ASD/DCS 


Date Acquired 

11 Nov 2010 20:58 

Sample Name 

COCAINE STD 

Submitted by 
Vial Number 

54 


AcquisitionMeth 

DRUGS 


Integrator 

RTE 



4 

. TIC: 754T54.TT ... ...: 

72 

i i 

j 1200000 j 


j 

! loooooo: 



800000 

600000 

400000 1 

I 200000; 

Q! .. ji; 

| 

j 

i 

Time--> 2.00 2.60 3.00 

3.50 4.b0 ' 4.50 

5.66 5.50 6.00 6.50 7.6o 7.^6 8.66 8.50 9.6o 9.50 | 


Ret. Time 

Area 

Area % Ratio % 

4.718 

1380447 100.00 100.00 


754154.D 


Fri Mar 25 12:18:09 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052150 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754154.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 20:58 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 54 

AcquisitionMe t h: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST9 8.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11__10\754155 .D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:11 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance; ~ ....TIC: 754155.0 



Time--> ° 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.66 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


754155.D Fri Mar 25 12:18:13 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052152 






Area Percent / Library Search Report 


Information fror 
File Name 
Operator 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 

n Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754156.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:23 

■■■■■■ 

ASD 

56 

DRUGS 

RTE 

Abundance 


.“TlUT7M1Mn 

i i 

4 

72 ! 

! 2500000; 


i 

! 2000000 


i 

i 

j i 500000 ; 



1 000000 I 

3.90 

j 

500000! 

| 

i 

i 

! 2.13; 35 

i 0! i J'.. 

ii i 


Time-> 2.00 2.50 3.00 

3.50 4.00 4.50 

’ 5.00 ' 5.50 6.00 ' 6.fe0 ’ 7.00' 7.66 8.66' ' 8.50 9.00 9.50 j 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.128 

222387 

4.51 

6.48 

2.345 

240061 

4.87 

6.99 

3.897 

1031263 

20.93 

30.03 

4.723 

3433930 

69.69 

100.00 


754156.D 


Fri Mar 25 12:18:16 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052153 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2 010\SYSTEM7\ll__ll_10\754156.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:23 


ASD 

56 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 


2.13 


C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
Cocaine-M/artifact -H20 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME 
Metipranolol-M/artifact AC 


000000 - 00-0 
@ 000000 - 00-0 
000000 - 00-0 


96 

37 

23 


Abundance 


80; 


60] 

1 

) 

401 


; 42 


20 j 


Average oT2"T0'21o”27l66 min.; 754156~D (-) 
1$2 


82 


122 


181 


57 i 94 

j 68 106 


138 

| 

j 166 

! 

, • ^444^1-1“s-j 1 ]4 i . f rri.rd 

- M j-; 

j. i_ x 

j j; i 


207 


281 i 


Abundance 


80 


60 


¥3"574"rC"ocai ne : M/arli facf-H20 
102 


P753 


40: 


181 


20’ 


0 


82 


94 


106 


122 


138 


166 


*n/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 2^0 280 : 


754156.D Fri Mar 25 12:18:16 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 052154 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754156.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:23 


ASD 

56 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# R1 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CASH 


Qual 


Abundance 


80 


60- 


2.35 C:\DATABASE\PMW T0X2.L 


Cocaine-M 

(methylecgonine) 

007143-09-1 

96 

Cocaine-M 

(methylecgonine) AC 

000000-00-0 

45 

Cocaine 


000050-36-2 

39 

82 

Average of 2.3191o2T388 min.: 754156.D f]. 

96 




i 40- , 

i 

2 j 

i ; 

I ; 

i 

; ; 

1 i 

j 

i 20 

55 

| i ! 

| | j 

i | 

j 68 : 


i !i 
0, .1) 


j j 88 (t l:|| 


112 


122 


140 


152 


168 


182 


199 


207 


im/z~> 40 50 60 Vo VsO 90 ' 100' TlO ' 120 130' 140 150" ' 160 lio 180 1$0 200 


Abundance 


80; 


82 


M67: "Cbcaine-M (metbylecgonlne) .P852" 


60 i 


40; 


20 


96 


112 


168 


199 


140 


155 

.,.i.! .. 


182 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170~ 180 190 200 

754156.D Fri Mar 25 12:18:17 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_052155 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754156.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:23 


ASD 

56 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


80 ; 


"Average W3MWJo 
148 


204 


60 


73 





101 


40 




1 i 



i 

121 | 

20 j 

61 

89 


j ! !| 


42 

63 | i ; 


! 176 1 

o' 


ihiljSI j- ;j 

J/09.4 

,,138 157 168 J 189 _ Jj 


245 


281 


|m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 l60 170 180 1&) 200 210 220 2&Q 240 250 260 270 280 

Abundance 

I ; 148 

I 80i I 


#84039: fmIdazo[2 r 1 -blthfazdie, 2’8,5"6-Iefralwdro-6-phenyP 

204 


■ 

60 j 

; 






i 

40! 





. 


I | 



73 

101 

; | 


20 




127 

1 i 

| 1 


| ; 

i 

51 

63 

1 | 89 

j j • j 

!,' 117! i 

; 

!| 176 

! 

! o •, ; . j. 

i 

: VM 

ij.i | 81 ' ? 


!|. 157 J 67 4 . 185 . jl 

|! 

H! 

in/40 

50 

80 

70 80 90 

100110120130 140150 160 170180 190 200 

210 220 230 240 


754156.D 


Fri Mar 25 12:18:17 2011 


Page 


Folk OIG PRR 052156 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754156.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 21:23 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 56 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMWJT0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.72 


C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average of 4r69Tfo 4.B61 754T5BXT"{:) 


j 

82 




j 80 




182 

j 

60 






40 


94 



j | 


! 1 
i | 

105 

; 


20 ; 

j ! 

42 j j 

i i 

i j 

1 




: 51 i 

1 


122 

198 

j 0 

j. S: i 67 j. j) 

y. 

1 

|l; i, 135143 1 j 2 166 

208 222 

7 rv. vm l ! ii : , • • i ii rr-r : = : i : 

fa/z~> 

40 50 60 70 80 

90 

100 

iio lio lio i4o iSo iso lio isc 

) ISO 2bo 210 220 230 


303 


272 


282 


^bundance 


¥ 


80 i 


80 j 


40; 


#29:C0CA1ME 


182 


94 

i 105 


20 j 42 


51 


j i I 

68 | i|| m! 


122 




152 16 6 


198 


214222 244 259 


272 


303 

i 


m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 lio 140 150_160J70 1&> 190 2b0 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

754156.D Fri Mar 25 12:18:18 2011 Page 5 


Folk OIG PRR 052157 



























Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:36 


11 10\754157.D 


ASD 

57 

DRUGS 

RTE 




4:72 


TIC: 754157.0 


2000000 

1500000 

1000000 

500000 


2,35 

2.13) 


3.90 


0 • , 


bne-> 2^00 2?50 3 .bo 3.50 4.00 4.50 ’ ' 5.56 5 .&> ’ ' I 3.00 ' 6.50 T.b6 7.50 ’ 8 . 6 o 8.50 9.00 9.^0 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 
2.345 
3.897 
4.723 


281185 

363500 

680964 

3014701 


6.48 9.33 

8.37 12.06 

15.69 22.59 

69.46 100.00 


754157.D 


Fri Mar 25 12 : 18 :22 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052158 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ii_10\754157.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:36 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


ASD 

57 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) 


ME 


000000-00-0 97 

000000-00-0 32 

@ 000000-00-0 25 


'Abundance 


80 


60! 


Average of 2.107 io7T8‘1 min.:7541577X(-) 
1$2 


40 j 


: 42 


181 


1 1 

1 201 ! 


82 


122 


M 57 

68 


94 1( ? 6 

( 138 

166 

q;, , JUvvj-iiMvi-r- 

At ■ 

i i,|i 

••vJh.i: . u • . 

: , : ii, 

, 4j, 

m/z-> 40 50 6'0 

70 

80 

90 100 lit 

) 120 130 140 150 160 170 


281 | 
oqo I 


Abundance 


7/3574: Cocsine*M7aftifact -H20.P753 

152 


80- 


GO; 


40 


20^ 


82 


94 


122 
106 fj 

- Pi 


138 


181 


166 


mlz-> 40 50 60 70 80 90 100 lib 120 130 140 150 160 17o’ 1 80 19 0 200 2i0 220 230 240 150 260 270 280 

Page 2 


754157 .D 


Fri Mar 25 12:18:22 2011 


Folk_OIG PRR 052159 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754157.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:36 


ASD 

57 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C 


PK# RT 


Abundance 


2.35 


\ DATABASE\SLI-L 
\ DATABASE\PMW_T0X2.L 
\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


i oh J#i- 

jrn/z-> 40 
Abundance 


101 107 ! 


128133 


Qual 


Cocaine-M 

(methylecgonine) 


007143-09-1 

96 

Cocaine-M 

(methylecgonine} 

AC 

000000-00-0 

45 

Cocaine 



000050-36-2 

38 

82 

Average of 27524 fo 27388 mirTT 

754157TT(-). 


. 


50 60 ' 70 80 90 100 110 J20 _130 140 150 160 170 180 190 ' 200 

#467:Docaine-M (metfiylecgonlne).R852 


m/z-> 40 


H; ! !• 140 155 i 182 | 

50 60 70 86^ 90 100 110 120 130 l4(j lio 160 170 180 190 200 


754157.D 


Fri Mar 25 12:18:22 2011 


Page 3 


Folk_OIG PRR 052160 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754157.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:36 


ASD 

57 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


Abundance 


80 


60! 


40! 


3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole; 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


73 


101 


"Average of 3.8701o4^ 
148 


204 


20: 


51 


42i 


63 


121 


89 


[ ! 
! li 


176 


q; . : i ; .Jr 8 ! ..III ,i,!ljl,109 fiji, I 130 140, J ■.157..189 ....^. 245 _ 281 

im/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 l/o 180 190 260 2*16 220 230 240 250 260 270 280 


'Abundance 


801 


‘#84039: rmtcTazop,1 -bjlftlazole, 2,3,5,6-tetrahydro-(ypfie'nyT- 

204 

148 | 


60 


40 i 


73 


201 

| 51 63 

oLrr-i, : jil'Pv-ri , 


89 


101 

! 

I 

: : 109 


127 


117 


176 


,135 157 167 | 185 


0U,,i,, jH^t*,.,-i:ijU!#V s ?.,■;“^i . 71 ^, , ,4 ' oy .. .,4b,,...,,,,. r ,^4... .. 

m/z~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 VO 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 2^0 


754157.D 


Fri Mar 25 12:18:23 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 052161 






















Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:36 


11 10\754157 .D 


ASD 

57 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


82 


Average of 4.6"9Tfa 4.866 min.: 754T57TT(-} 


80i 


60; 


182 


401 

\ 

20; 42 

M 55 68 


94 

it 105 


bi /z-> 


40 


60 


80 


122 


198 


303 


272 


100 


ilo 


138 152 166 

140 ’ l60 180 200 2 i0 240 260 280 300 320 340 


209 222 244 260 


282 


355 | 


Abundance 


.#28TCOCAlNE... 1 


82 

; 


80 







182 

60 



l l 

i 


94 


40! 


i 

i ; 

: { 


! j 105 ! ! 

j 20 i 

42 | 1 

j *! 

| 

l j 

. ! 

i o 

55 68 j 

! j : ; i , i; 

I« 

122 ,=, 198 272 303 : 

i : j 135 _ iU 166 _ : 214 .244 259 ; ^ ..| _.. ^. | 


i o i i { j >( . ; ; C. 

im/z~> 40 60 80 100 120 l40 160 ~ 180200 2 20 240 260 28 0 300 320 340 


754157.D Fri Mar 25 12:18:24 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR 052162 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754158.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : ^^No^2^^3 21:48 

Sample Name : HMR0HHHI 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 58 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


Abundance 


..TfCT754158.D 



4172 

2000000; 


e 1 

3 

•1 '1 

1500000; 


i 

1 ] 

1000000j 


!. • 

500000! 2 35 

3.89 

1 

: 5 

1 2.13j 

j 


' ! ! 2.40 

0 ; '-A 


, 1 j 

Time--> 2.00 2,60 

*3.00 3.50 4.00 

4.50 ' 5.00 5.50 ' 6.00 6.50 ' 7.bo ' 7.50 ’ ’ 8.66 8.50 ' 9.00 ’ 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2 . 

. 128 

287191 

7 

.35 

11 

.02 

2 . 

.345 

349006 

8 

. 93 

13 . 

.39 

2 . 

.403 

100643 

2 

. 57 

3 , 

. 86 

3 , 

.891 

565883 

14 

.47 

21 , 

. 70 

4 . 

. 723 

2607184 

66 

. 68 

100 . 

. 00 


754158.D Fri Mar 25 12:18:27 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 052163 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754i58.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:48 


ASD 

58 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 
Metipranolol-M/artifact AC 
Acenaphthylene 


000000-00-0 96 
000000-00-0 23 
000208-96-8 9 


AFunrfahce - ' 


Average of 2.102To 2.181 min.: 754f58.~D~(y 
1?2 


801 


60 i 


40! 


42 


20 i 


82 

57 68 | 94 106 

Ji 


: l 




122 


181 


138 


166 


207 


Wz :: > 40 50 60 70 80 9b 100 110120130140160160 170 180 

Abundance 


281 


80 ^ 


¥3574; "Coca i ne-M/artifacf -H2CT 
152 


."P753" 


341 

rrrni'TnTv- 


601 
401 

j 

20 

0 I -r-i'-j-r--; 


82 


122 


94 


i j h -i-pi- 


106 

-T.-."|U 


138 


181 


166 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 100 110120130140150160 170180190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 J 


754158.D 


Fri Mar 25 12:18:27 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 052164 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754158.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:48 


ASD 

58 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 2.35 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 




Cocaine-M (methylecgonine) 

007143-09-1 

97 


Cocaine 

000050-36-2 

38 


Cocaine-M (methylecgonine) AC 

000000-00-0 

38 

Abundance 

Average of 2.319 Id 087 min. :7541581') (-) 



8,2 


i 

i 

i 80 

1 ! 

| 96 


I 

60 1 

jl f 


j 

! 40 1 42 

■ l 



i 20 | 55 

! || 




Abundance 




7.22 1« 155 IK ’f 


281 


341 


40 50 60 70 80 90 1001101201301401601601701801 00 20 0 210 2^0 2^0 240 260 260 270 2^0 290 300310 320 330340 

M6T:Xocafne-M (methylecgdnine} P85? 


8 ? 


80; 


60 


40 


20 


0 


96 


199 


112 


168 

140 155 182 


m/z-> 40 50 6b 70 8b 90 lOb 110 1201301401501601701801 §0200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 3b0 310320 330 340 j 


754158.D 


Fri Mar 25 12:18:28 2011 


Page 


Folk OIG PRR 052165 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754158.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:48 


ASD 

58 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.40 C:\DATABASE\NIST98.L 

Allopseudomethylecgonine 
Methylecgonine 
Ecgonine methyl ester 


1000120-22-1 95 

007143-09-1 94 

106293-60-1 94 


Abundance 


82 


AverageoT2T3 4 88 rrwT: T541BBTIJX 7 ) 


801 


80- 


96 


40 


42 


20 


55 


68 

j 


112 


124 




182 

140 155 168 


281 


341 I 


m/z-> 40 50 60 70 80 96 1001101201301401501601/0180190260210220230240250260270280290360310320330340 


Abundance 


80 


8,2 


96 


#32598: Allopseudometbyrecgdnme. 


60' 


40: 42 


20 


55 


68 


112 


122 


140 199 

155 168 182 


0 ~i r ■ ri4lri j 1 *;vi—T7y !'i‘ -f rY :'iyr . ■■ , ! ■ ijTTrrK' itnPI '• j ' T- III 

5m/z-> 40 50 60 70 80 90 1 00110 120 1 30140 150'''" 


■r}Trrnri ■- jv■ ■ i i | rr-i-rr-rT 


■rrT'T 5 -i rrTTTT 


754158.D 


Fri Mar 25 12:18:29 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 052166 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 11 10\754158.D 
ASD/DCS 

11 N ov 2010 21:48 

ASD 

58 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.89 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole , 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


AverageoTSm to 4;0Wnm:7541 5 B;d _ (-' 

148 


! 89 


81 i 


162 


m/z-> 4 0 50 6b 70 80 90 10 0 iio 1&) 130 140 15ol6Q 1 70 180 190 200 210 220 230 240 250 200 270 280 

Abundance. — .. 184039: lmrdazo!2;ra](hiazofe,X3,O.'64'0lr3hydro-ff-p}Tenyl- . 

j 2Q4 

I 148 


20i 


127 : 


89 

! 


51 63 


117! 


0 --;. 


! .109 ,..i . 

135 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 15 0 160^170 180 l90 2(1)0 210 220 2jo' 240 250 260 270 2^0 

754158.D Fri Mar 25 12:18:29 2011 Page 5 


Folk OIG PRR 052167 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754158.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 21:48 


ASD 

58 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


[Abundance 


82 


Average of4.69‘1 io 4.866 min.:TWmETB 


80 


182 


60 
40 j 

20 42 

| 

0 /-■ 

;m/z~> 40 

Abundance 

I 

80; 

! 

I 60 

! 40: 


94 


105 


55 


67 


| ! 


122 

U J 135 152 166 


198 

I 208 222 242 258 


303 


272 


288 


60 Sb 100 120 140 160 lS6 20(T 2^0 240 ~260 2&0 300 320 340 


I 

341 355 j 


82 

i 

i 


94 

I 105 


"irarCDCAlNE' 


182 


I 


20 [ 42 


: o'.i..., 

mfc~> 40 


! I 

i is 

55 68 ! ill 

j j.. i Mli 


122 


135 152 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


754158.D 


Fri Mar 25 12:18:30 2011 


Page 6 


Folk OIG PRR 052168 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754159.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:01 


ASD 
59 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

2000000| 

4 

72 

TIC7754T59.D 

i 1 

; 1500000| 



i 

r 

1000000 

i 

1 


i 

1 500000I 

2.35 
i 2,131 

3,89 | 

i i 

i : 

! 

| 

1 oLl . krr- 

it I 



Time~> 2.00 2.50 

' 3.00 3,86 ' 4.00 4.50 

5.66 

5 . 56 ' e.66 6.66 7.66 7 . 66 '' 8.66 &bo 9.66 6.60 j 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 
2.345 
3.891 
4.717 


274263 

322309 

462385 

2425605 


7.87 11.31 

9.25 13.29 

13.27 19.06 

69.61 100.00 


754159.D 


Fri Mar 25 12:18:33 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052169 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754159.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:01 


ASD 

59 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.13 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 

Cocaine-M/art ifact -H20 

MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME 

Metipranolol-M/artifact AC 


000000-00-0 96 
000000-00-0 38 
000000-00-0 23 


Abundance 


1$2 


Average of 2.102 15 2.T8T min754 T59. D {-) 


80 


60^ 


40 


42 

20 ! 

I i 


57 


181 


82 


1 0^4 

m/z-> 40 


Abundance 


122 

94 me i! 138 i 166 ; 

1.69 1.! ;/ i, J ,j ;j | i 

60 80 "loo" 120' 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


429 

420 


80 


60 


152 

I 


#8574: Coc^ine'Waiiifacr-Ff20 .T753 


40 i 


20; 


0 


82 


181 


122 

94 _ ■: 138 | I® 8 


40 


106 j; 

ibo 


60 ab 100 120 140^ 160 1200 2 


6 ’' 240 '260 260 '360 320 340 360 380 ’400 ~420 ’ | 


754159 .D 


Fri Mar 25 12:18:34 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 052170 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754159.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:01 


59 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


Abundance 


2,35 C:\DATARASE\PMW_TOX2.L 


Cocaine-M 

(methylecgonine) 

007143-09-1 

96 

Cocaine-M 

(methylecgonine) AC 

000000-00-0 

45 

Cocaine 


000050-36-2 

38 

82 

“Average of 2.319 lb 2.388"Tnln.:754i597CJ {-) 




80 j 


601 


96 


40 J 


42 


20 


55 


0 

!m/z--> 

|i 1? 

50 ^ 

: ,61 

68 j! 

?{.; 77 ;ji! . 

| 

91 j 

.. i j.i. i.„l 

112 

j i 107, 128 134 

140 

1-18 155 . 

168 

182 

1. 


199 j 

40 

50 

60 

70 ' ' 80 

90 

l60 1i0 120 ' 130 

lio 

150 160 

’ 170 

180 

190 

260 ! 









VE5T~ 





Abundance 

i 




v 

1467: Cocaine-M (methylecgonine) 






i 

80 




\ 









60 




I 

96 







; 40, 




:! 









20: 




j; 

| 







199 

i ! 

j i 

0 




.,__[i|! 

! 

| 

112 

! ! i 

140 

155 

168 

j 

182 


j ! 

! 


40 

50 

’ 60 

70 80 

90 ' 

100 lie 120 130 

140 

150 J60 

iio 

180 

190 

200 

754159 .D 



Fri Mar 

25 

12:18:34 2011 



Page 

3 




Folk OIG PRR 052171 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll 11 10\754159.D 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:01 


ASD 

59 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.89 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 


Abundance 


80 


60 i 


401 


20: 


73 


41 


101 


51 89 

63 ; 


121 


AverageoT37870To"4 im mnT.":754imD"(-) 
148 


204 




.131 


176 


ij! 161 


189 


245 


282 


355 


40 60 80 100 120 140 160 180 2(1)0 220 240 260 2$0 300 320 340 

Abundance. 

i I 

I ! 148 

80! 


#84039: !'m]daz6|271-bj thiazole, 2,3,5~64etra hydro* 6-phenyl- 
204 


60: 


40i 


20 


0 


73 


101 


j 51 63 j 

89 i . 1 

: ;,! 117 

1-3. 

i... ., gill..-,, i jilj. ,...,-4^1 


127 


176 


^137 J:; 158 


189 


ni/z-> 40 60 80 100 1 20 ’ 140 160 1^0 ' 200 220 ’ 240 260 280 300 320 340 

754159.D Fri Mar 25 12:18:35 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR 052172 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754159,0 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:01 


ASD 

59 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

4 

4.72 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


82 


Average of 4.691 do 4.3237™.: 754159. D"(-) 


80, 


182 


60 


40- 


20! 42 
i ! 55 


67 


i 94 

! 105 


122 

138 152 166 

,4^} :TTt l^- r ; ; , ( • 


198 


303 


214 


272 

242 260 282 


341 


m/ 2 ~> ° 40 60 70 80 90 lOoTlOI^Ol's0140150160iToiio 160260210220230240SSo2602702802903^03103^0330340 


Abundance 


82 


l^TCOGAINE 


80| 


60' 


182 


40! 


94 


105 


20 


| 42 


55 68 


OW 


122 


135 152 166 


198 


im/z»> v 40 50 60 70 8^90 100 110120i30140i&)160170180 1902<io2i02202002402502602f02&)200300310320330340 


214 


244 259 


272 


303 


754159.D Fri Mar 25 12:18:36 2011 Page 5 


Folk_OIG_PRR_052173 























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F:\Q4-2010\SYSTEM7\11 
ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:14 


ASD 

60 

DRUGS 

RTE 


11 10\754160 . D 


Abundance 
j 2500000 

i 

; 2000000 

I • 

1500000 

; 1000000 ; 

; i 2.35 

| 500000; 2.13 S 

| 2.40 

0l 


3.90 

i 


4|72 


TIC: 754TCHtr 


|Time-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6,00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.128 

536978 

8.67 

13.76 

2.345 

645862 

10.43 

16.55 

2.403 

197223 

3.18 

5.06 

3.897 

911986 

14.72 

23.38 

4.723 

3901476 

62.99 

100.00 


754160.D 


Fri Mar 25 12:18:39 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 052174 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754160.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:14 


ASD 

60 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2,L 

C:\DATABASE\NIST 9 8.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 2.13 C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Cocaine-M/artifact -H20 000000-00-0 96 
MDA-M (desmethylenyl-methyl-) ME @ 000000-00-0 25 
Metipranolol-M/artifact AC 000000-00-0 23 


Abundance 


1$2 


"Average of 27T021tT2.1 81ISO, D“ (-) 


80 


60 i 


40: 


42 


20 : 


57 


82 


70 


122 


94 


181 


106 


138 ; 166 

r I ! ; ; 


0 ,, — _ r ~r~r . . 193 208 __ 267 282 . . . . .. 429: 

Wz-> 40 60 80 ' 100 T 120 140 l60 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 J 


Abundance 


152 




prm 


80: 


60: 


40! 


201 


82 


122 


hi/z-> °40 6b 80 ' 100 120 140 l60 180 '200220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 j 


94 


106 


138 


181 


166 


754160.D 


Fri Mar 25 12:18:39 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_052175 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_1I_10\754160.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 22:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 60 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST 9 8.L 

PK# RT Library/ID 


2 2.35 C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 


Cocaine-M 

(methylecgonine) 

007143-09-1 

97 

Cocaine-M 

(rnethylecgonine) AC 

000000-00-0 

45 

Cocaine 


000050-36-2 

38 


Abundance .Average of 2.3T9 Io”2.382 min.: 754W0.D (-) 

! 82 



82 


80 i 


60; 


40 


201 


! I 

jm/z-> 40 50 60 70 80 


754160.D Fri Mar 25 12:18:40 2011 Page 3 



CAS# Qual 


Folk_OIG PRR 052176 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:14 


10\754160.D 


Submitted by : 

ASD 

Vial Number : 

60 

AcquisitionMeth: 

DRUGS 

Integrator : 

RTE 

Search Libraries 

: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Mininrum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


2.40 C:\DATABASE\NIST98.L 


Methylecgonine 

007143-09-1 

94 

Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

91 

Methylecgonine 

007143-09-1 

90 


Abundance 


Average of 2.3B21oY.46rTnTnT: 754 f60DT) 


140 152 188 182 


327 341 


lm/z»> 40 50 6b 70 8b 90 1001 i 01201301401601601 ^01^01^0 200 210 220 230 240 250 260 2^6 2S0 2d0 300 3To^35d 330 340 


Abundance 


#32602: MeHiylecgonine 


T 124 140 155 168 182 


m/z-> 40 50 60 70 80 90 1001101201301401501601701801902002102202302402502602702802903(503i0320330340 

754160.D Fri Mar 25 12:18:41 2011 Page 4 


Fri Mar 25 12:18:41 2011 


Folk_OIG PRR 052177 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754160.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 11 Nov 2010 22:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 
Vial Number : 60 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 3.90 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 



‘Abundance 

j 

j 80 

I 

i 60 




754160.D Fri Mar 25 12:18:42 2011 
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Folk OJG PRR 052178 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754160.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:14 


ASD 

60 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.72 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 : 


82 


Average of476"5"11o 4.87TTnin.:78"4T60:D“{-)' 
182 


60 


40 


94 


105 


20* 42 


55 


68 


122 


138 166 


198 


303 


272 

214 242 258 i 283 


355 


; m/z-> 40 60 80 ' l60 " 120 140 1 <d 0 ‘ 180 ’ 200 22cT 240 ~2&> 280 300 320 340 


Abundance 


82 


80- 

60 

40; 

20 42 
i | 

0 


#2Sr;TJOCAfNE 


182 


I 94 


I 105 


55 eg 


122 


, ,'i 


135 1 52 166 


198 


214 


244 259 


272 


303 


fri/z~> 40 60 80 l6o 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


754160.D 


Fri Mar 25 12:18:42 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR 052179 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754161.D 

ASD/DCS 

11 Nov 2010 22:26 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS 

RTE 



lTi me--> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.feo 8.00 8.50 9.00 &50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


754161.D 


Fri Mar 25 12:18:45 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052180 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754170.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 12 Nov 2010 00:19 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 2 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance 

3000j 

; 2500 


2000 ! 

1500i 





; Time--> 2.00 2.60 3.00 3.bo 4.00 4.50 5.66”’’ S-licT 6.66 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 " 9.50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 

* * *NO INTEGRATED PEAKS*** 


754170.D Fri Mar 25 12:18:54 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 


F:\Q4-2 010\SYSTEM7 \ll__ll_l 0\754171 .D 
ASD/DCS 

12 Nov 2010 00:32 

COCAINE STD 


Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


71 

DRUGS 

RTE 


'Abundance 
I 1400000' 


4172 


TIC: 754171.0 


: 1200000 ; 
; 1000000 i 

j 800000 
I 600000 

| 400000 

i 1 

i 200000j 


fTime-> 2.bo ' 2,50 3.56 3.50 

4.00 4.50 ' 5.00 

5.50 

6.00 

6.50 ’ 7.00 7.50 8.00 8.50 ' ' 9.66 ’ 9.66 


Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.718 

1425661 

100 . 

00 

100.00 


754171.D 


Fri Mar 25 12:18:57 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2010\SYSTEM7\11_11_10\754171.D 

Operator : ASD/DCS 

Date Acquired : 12 Nov 2010 00:32 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : 

Vial Number : 71 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.72 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.696 !o 4.829 min.:7541T1 ZT(-) 

if 

| sol I 

! | 182 

60! ! 


40 ), 94 




■ ! | 

105 

| 



! 

! 

20 

42 

1 il || 



j 




0 

! 51 

68 

• , Jj !■■ , ■Mi i h :4 

II 1 I 

III il 

i | i | i i l., ,Mi ; i 

1 

u 

122 

, ,114 ,1, 135143 ^j 2 166 

l‘/i 1 1 1 tW ■ in ■ 1 i 1 , , J .. , 1 r , r. H 

198 

[ [ 207 222 

242 

i ’ ■ 111 ■ ■ • i 

272 

260 j. 281 

303 ! 

i. i 


OUI !■. m ,. MV, I. M -\ \ ^! M.... rM .. k ... fft. T™, . .. f ? 1 . I ; 

Wz~> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ISO 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance. . .... ..IS® COCAINE 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2010\SYSTEM7\ll_ll_10\754172.D 

ASD/DCS 

12 Nov 2010 00:45 

BLANK 
SLD 
2 

DRUGS 

RTE 


Abundance. .. .. TICT75W2'. D 



;Time~> 2.00 Z503.6o 3.50 4 00 4.50 ' 5J&0 5.5 0 6.00 6.5o 7.00 ' 7.66 8.6o 8.50 9.00 9.50' 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


* * *NO INTEGRATED PEAKS* ** 




754172.D 


Fri Mar 25 12:19:00 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 052184 









